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日立クッキングヒーター 

設置説明書 

HT-14HB 形 


(ビルトインタイス 


設置されるちへのお願い 

•この設置説明害は取扱説明書、保証書ととちに必ずお客 
様におミ度しください。 

♦試運転を必ず行い、お客様へ正しい使いかたをご説明< 
ださい。 


まをのためがずお守り <だをい 


設置をする前に、この設置説明書をよくお読みになり、正しく設置をしてください。 

ここに示したミ主意事項は、お使いになる人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容です 
ので、必ずお守りください。表示と意味は;欠のよラになっています。 


A 警告 

この表示を無視して誤つた取り扱いをずる 
と、人び死 t または重傷を負ラ可能性び想 
定される内容を示しています。 

A ま意 

この表示を無視して誤った取り扱いをする 
と、人び傷害を負ラ可能性び想定される内 
容および物的損害のみの発生び想定される 
内容をおしています。 


絵表示の例 


この記号はミち意（危険-酱告を含む）をこの記号は禁止の行為であることを告この記号は行為を強制したり指おする 
促す內容びあることを告げるをのです。げるちのです。図の中や近傍に具体的内容を告げるをのです。図の中や近傍 
図の中や近傍に具体的なを意の容び巧な禁止内容び描かれています。 に具体的な指示内容び描かれています。 
かれています。 


A 0 〇 


’ A 警告 ^ 

XiTN 絶巧に分解*修理-改造は行わない 

発火-異常動作してけびをする恐れ 

分解禁止 

電気配線工事は、電気設備技術基準等関連 
ずる法令-規則等に従って必ず r 法的有資 
格ち」び行う 

接続-固定び不完全な場合は、漏電-火災の原因 

設置は、この「設置説明書」に従って、確実に 
行う(ブレ-力-は「切 J にして行ってくださし、） 

設置に不備びあると、漏電-乂がの原因 

アースエ事は、電気設備技術基準等関連す 

g るをを•綱等にが〇て必ず「を的有浦 

ァ-ス掠を 者 J による D 種接地工事を行う 
接病せよ 

アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース 
線に接続しないこと 
漏電時に感電の恐れ 

100 V -1 已 AL ソ上の専用回路とブレーカー 
を設置ずる 

他の機器と併用すると分岐コンセント部び異常発 
熱する恐れ、感軍-乂災の原因 


’ A 注意 ] 

トッププレートに衝撃を加えない 

v ^ v 万一ひびび入ったり割れると、過熱•異常動作- 
感電の原因 

※トッフフレートの上に柔ったり、物を落としたり 
しないで < ださい。 

カウンタートツプの材料は、耐熱材料のものを使う 
•• 熱硬化樹脂化粧板 (JIS K 6903) またはこれと 
同等 m 上の6の 

耐熱性の低いが料を使用すると、変形-火災の原 
因になります。 

※ニス引さのちのは変色するため、使わないでく 
ださい。 

_ / 

試運転中は、トッププレートなどの高温部 
に触れない 

やけどの恐れ 

V 










> 製品の前面はできるだ 
け広く （ eOcmULh ) あ 
けて冷蔵庫、家員など 
の扉び当たらないよ5 
にしてください。 


左ち ノ 
1 Ocmli (上 


/、71~'かし 

10日 cmUU ： 

ゾ1 OcmiiLh 



60 cmL ソ上 


I防熱板はこれ 
を識ブたとき、 30cmiy 上 
機器周囲の木 I 

壁ミ豆度び室 1cm む上主 
温3已むの時 f 

100 悦越え ' 

ない断秋性を 

有すること。 _ 


80 cmL ソ上 



[消防法•薑準適合組込形] 


防熱板 


設置ををれる方へのお願い 


♦この商品は、適切な電気工事と設置びされていませんとせ能び十分発揮でをないばかりか、過熱などのを険び生じる 
場合びあ0ますので、この設置説明書をよくお読みのラえ、適切な設置をお願い致します。 

•電気工事は、必ず r 里 気工事±」の免許をお持ちの方び行ってください。 

♦設置完了後は、必ず r 設置完了後の確認」を行い、お客様へご説明ください。 


A お願い 

設置ずるとをは、火災予防条例に基づを、 
必ず可燃物と ( D 離隔距離を守る 

離隔距離び近いと火災の原因 

プラグの刃および刃の取付面に、ほこりび 
W 付着していなしにとを確認し、ガタのない 
よラ根元まで確実に差し込む 

ほこりび付着したり、接続び不完全な場含、感電 
や火災の原因 ^ 


設置場所の確認 


•火災予防条例、電気設備技術基準第已日条に従って設置してください。 

♦製品の金属部びキッチンの金属部と接軸する場合、建造物の壁中の金厲（メタルラスなど）とキッチンの金属部を接触し 
ないよラにするか、または製品の金属部びキッチンの金属部に接軸しないよラに取り付けてください。 

♦製品は水平に設置してください。 


■クッキングヒーターは 
火がそ防上、可燃物と 
の間を図のよラに離し 
て設[■してください。 



■左記寸法がとれない場合 
には、不燃；巧による防熱 
板を取り付けて 
ください。 



電気工事 


必ず要気工事±の免許をお持ちの方が巧ってくださし、。 


専用回巧とコンセントの設置 


■電源にブレーカー付きの専用回路を設置ずる 


※必ず専用回路を設置してください。 


里力 a 計 
(契約メ-夕 -) 


100 V 100 V 



WH i-HLHBE 


アンペアブレーカ- ' 1帥 V 100 V 100 V 

(窜力会巧によっては不要） ： ！ !ミ 

単3中性棟欠巧保蛋巧を漏巧プレーカー rj |' 

クッキングヒーターコンセント(専用回路）-^ 

D 種接地 （ 100 n む下) 必ず巧って < だごい 


S をブレーカ- 


■コンセントを設置ずる 

•コンセントは、 1 日 OV—l 已 A じ(上のわのを専用に 
設けてください。 

• 取り付け位置は、電源コードの長さ（日. 7 m ) の離 
囲内とし、修理時などにプラグを抜<ことびでさる 
よラにしてください。 


可燃物 


可燃物 









設置前の準備 


付属品の確認 


»取扱が巧書.巧な■びあることをお强してくだごい。 



取付け巧の寸法 


正方おの取り付け巧 長方おの取り付け巧 

カウンタートッブび巧い場合 r カウンタートップび库い場合カウンタートップび巧し觸合 i カウンタートッフび厚い場合 



カウンタートップの寸法 


薄ネ反（ステンレスなど）の場合 


♦か周にフランジを立てて補強ずる巧を 
フランジの再ごを 4 mmUi 下に 
してくださし、。 


《十分な強ちのカウンタートツフを使つてくだごし、。 


カウンタートツフ 


♦巧ち巧さ巧の場合 
裏巧ちなどで活強して 
くだごい。 


■ 木がなどの場さ 


板 巧 30mmW 下のをのを使ってくだすい。 

♦巧!* 30 mmiy 上の巧さ 1 30 mm な 下 

本体取り付け巧の圍西を i ~ h ] 

30 mnU ソ下に沉エしてく T — 

ださし、。 - 1 I . 30 mm じ(上 


(中空構造）の場合 


おず、本巧を受ける位 ■ 
にお;巧びくるよラにして 
<ださし、。 


30mmL ツ上 


云ニキッチンの加工 


泼製品は巧部涵度び上居ずると.安全装置が®<ため、 
必ずミニキッチンにの寅□を閒けてくだごい。 


扉タイプミニキッチンの巧さ 








































アースが設置されていますか。 

漏電しゃが器が設置されていまずか。 
' フラグを接続しましたか。 



①クッキングヒーターの巧源巧圧び「100 V 」であることを必ず確認してください。 


(電圧冥巧の場台は CS を表示しまず） 


試 

③電源切/入キーを約1秒間押してください。 

V •電源ランプが点なしまず。 

運 

③ヒーターを「入」にして、動作を確認してください。 


锅に200 mL 程度の水を入れ、ヒーターの 中 巧に®き、 

L •义力表示ランプと通電ランプが点なし、 

お 

ヒーター切/入キーを約1抄間巧してください。 

《锅を贾かないと遇電しまだん。 

V しばらくするとお湯が沸とラします。 


(锅は山！)ヒーター用の磁石のつきのよい網で、鍋底び 
平5な直径約12〜 26 cm のをのをご使用ください） 

^ ♦排気□か5風が出ます。 


♦確認終了後は必ず電源切/入キーを押して「切」にしてください。 

感日立アプライアンス株式会社 

t105— 8410 東京都港区西新橋 2—15—12 電話 (03)3502—2111 


設置完了をの確認_ 


確 認 項目 I 確認爛 


通電をする前にトッププレートの上に梅!包材びないことを必ず確認してください。 
設置終了後、次の手順で確認してください。 


1. 本体をカウンタートップにはめ込む 


、，'--.--'- 


本化を取巧け巧の中むに 
はめ込んで、お0付け巧 
びちえないよラにしてく 
ださい。 


2. 固定金具を本化側面の角巧にひっかける 

V///////////777A^ -カウンタートップ 

づ 固を金具 

\ 煤ポルト 


3. 蝶ボルトをしめる 




4. プラグを差し込む 


本体外周とカウンタートップび 
密着しシール性び確保されて 
しぶことを確認してください。 
また、ずさ間びおる場合は別売 
のボウスイテープ （ HT - 
20 HB 034: メーカーお望ルを 
価格31巳円（税込、200日年 
3月現在)）を使用して < ださい。 


[平面図 I 



前面図] 
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-口ード 5700) - 


側面図 



電気工事 
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